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PART IV 
Private Advertisements and Miscellaneous 

Notifications 


കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് 


ക 


വിജ്ഞാപനം 


നമ്പർ ടി. സി . പി./ ഡി. ബി . കൊല്ലങ്കോട്- വടക്കഞ്ചേരി/ 2014 - 15 /1101. 

2014 നവംബർ 11. 


വില്ലേജുകളിൽപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽക്കൂടി 
നിയ മാ നു സൃത കൃത്യ നിർവ്വഹണത്തിനായി ആവശ്യമായ 
ഏതു സമയത്തും പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണെന്ന വിവരം ഇന്ത്യൻ 
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 2003, 164 -ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട 
എല്ലാവരെയും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

( PRMCI 746/282714) 


പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ചിറ്റൂർ ആലത്തൂർ താലൂക്കുകളിൽ 
കൂടി നിർമ്മിക്കുന്ന പു തിയ കൊല്ലങ്കോട്- വട ക്ക ഞ്ചേരി 
110 കെ . വി. ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ ജോലി 
ക്കായി കെ .എസ്. ഇ . ബി . ലിമിറ്റഡ് ജീവനക്കാരും മറ്റ് ജോലി 
ക്കാരും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ചിറ്റൂർ ആലത്തൂർ താലൂക്കിലെ 
കൊല്ലങ്കോട്- 1, കൊല്ലങ്കോട്- 2 , എല വ ഞ്ച രി , വല്ല ങ്ങി , 
നെമ്മാറ, മേലാർകോട്, വണ്ടാഴി - 2, വടക്കഞ്ചേരി- 1 എന്നീ 


( ഒപ്പ്) 


ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ട്രാൻസ്മിഷൻ സർക്കിൾ, 
കഞ്ചിക്കോട് പി. ഒ ., പാലക്കാട്. 


ഡെപ്യൂട്ടി 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ. 


